COMUNE DIMARACALAGONIS 

Proviticia diCagliari 

*k -k -k 

DELIBERAZIONE BELLA GIUNTA COMUNALE 



'-sjGr 



N° 35 



Data 30.03.2005 



OGGETTO:PROGRAMMA OPERATIVO TRIENNALE 2004 - 2006 - 
"LAVORI DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA 
FOGNARIO BELLA FRAZIONE DI TORRE DELLE STELLE" - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. 



L'anno duemilacinque il giorno trenta del mese di marzo alle ore 15,30 nella sala 
delle adunanze del Gomune suddetto, la Giunta Municipale si e riunita nelle persone 
appresso indicate: 







PRESENTI 


ASSENT! 


SINDACO 


FADDA MARIO 


X 




ASSESSORE 


SERRA GIOVANNA MARIA 


X 




u 


FALQUIFABIO 


X 




u 


PIUSEVERINO 




.y 


u 


GHIRONI SEBASTIANO 


J\. 




u 


CORONA SISTO 


A 




u 


GHIRONI FABIANO 


X 





Con Passistenza del Segretario Comunale Dr. Mariolino Cortis 

II Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 11 

invita a deliberare sulla pifoposta di seguito dellneata. 



IL RESPONSABILE DEL SERHZIO 
LLPP^SS.TT, - GST- Urhanistica 



PREMESSO : 



- che nella Frazione Urbana costiera della Lottizzazione Torre delle Stelle , attualmente e priva di 
idonea rete di convogliamento e smaltimento delle acque refine interne e relative sis tenia 
depurativo fognario, comporiando notevoli disagi alia popolazione ivi residente , olire che la 
mancanza del rispetto delle vigenti normative igienieo ~ sanitarie; 

- che nelLambito dei finanzidmenti disposti dalla Regione Sardegna , alfine diporre rimedio alia 
succitata situazione nella Lottizzazione Torre delle Stelle, sussiste la possibility di partecipare al 
P.O.T.- Programma Operative Triennale 2004-2006- Servizio Idrico Integrate - annualita 2005 

- Obiettivo 2 - Adeguamento del sistema fognario depurativo alle prescrizioni del D. Lgs. N 
152/99; 

- che nell'ambito dei sopraceitati finanziamenti V Amminisirazione Comunale intende avviare le 
opere di REALIZZAZIONE i ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DELIA FRAZIONE 
DI TORRE DELLE STEELE; 

- che alfine di peter richiedere il finanziamento suddetto occorre approvare preventivamente ed 
allegare alia relativa istanza il Progetto Preliminare e il Progetto Definitive delle opere ; 



piani di sicurezza, oltre VIVA al 10% (importo lordo Euro 6.548.545,74), da realizzarsi 
subordinatamente all' ottenimento dei relativi finanziamenti ; 

- Dare atto che I'approvazione del succitato progetto preliminare non comporta alcun 
impegno od onere economicoa carico dell'Amministrazione Comunale; 

- Di dare mandate al legale rappresentante dell'Amministrazione Comunale, affinche 
proweda all'inoltro della allegata istanza di fmanziamento alia R.A.S. , per tin importo 
complessivo di Euro 6.548.545,74, allegando il Progetto Definitivo redatto dalVlng. Andrea 
Ritossa.inpremessamegliogemralizzato; 

- Di rendere la presente , attesa I'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell 'art. 134, 
comma 4° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

- Di rinviare successivamente alia esecutivita della presente , gli ulteriori e successivi 
prowedimenti, a cura dei competenti responsabili dei servizi. 



LAGIUNTA COMUNALE 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto l'aspetto 
della regolarita tecnica, espressi ai sensi dell 'art. 49 della decreto legislativo 18 
agosto20Q0, n° 267; 

: UNANIME DELIBERA , * 

- In conformita alia suesposta proposta, parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

- di rendere la presente, attesa I'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 

Letto, approvato e sottoscritto. 

J L K RES PW fTE /^5^\ IL SEGRETARJ COMUNALE 

^, & Pw\^V\ , ® r - Mariolino Cortis i 

Si certifica che copia della presente deliberazione e stata affissa in pubblicazione 
all Albo Pretorio del Comune per n. 15 giorni consecutivi dal 3,0 HM. 2005 prot 
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